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नई दिल्ली , शक्रवार, अक्तूबर 24 , 1986 / कातिक 2, 1908 
NEW DELHI , FRIDAY , OCT . 24, 1986/ KARTIKA 2, 1908 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separate Pastag i. given to this part in order that it may be filed as a 

separate compilation 


खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय 

( नागरिक पूर्ति विभाग ) 
नई दिल्ली, 24 अक्तूबर, 1986 

प्रादेश 


का . प्रा . 760 ( अ ) : - केन्द्रीय सरकार , प्रावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 
( 1955 का 10 ) को धारा 2 के खंड ( क ) के उपखंड ( 11 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हर " शल्य अरोपों " को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों 
के लिए प्रावश्यक वस्तु घोषित करती है । 

[ फा . सं 26 ( 21)/ 86-ई . सो . प्रार. ] 

डी . के . सिंह, संयुक्त सचिव 
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MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES 

(Department of Civil Supplies ) 
New Delhi, the 24th October, 1986 

ORDER 
S.O . 760 (E ) „ In exercise of the powers conferred by sub - clause 
(xi) of clause (a ) of section 2 of " the Essential Commodities Act , 
1955 (10 of 1955 ) , the Central Government hereby declares " Surgical 
Implants" to be an essential commodity for the purposes of the said 
Act. 

[File No. 26 (21) 86 -ECR ) 

D . K . SINGH , Jt. Secy . 
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